Mer inz. dr ROMAN 


ILINSKI 


przeżywszy lat 83, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 9 lutego 1991 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 18. II. br. o godzinie 16.00 


w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 


wyprowadzenie zwłok ma miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym życzliwych Jego pamięci zawiadamia: 
ŻONA. 


Prosimy e nieskladanie kendolencji. 


